Location  LocationDf  Latitude  Longitude  SampleDatAnalysis  Analyte  Result  Text 
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CCOPP-11 

37.89554107.64701 

6/2/2010 ICP  Total  l\, Aluminum  830 

6/2/2010 ICP-MS  totArsenic  <4.0 
6/2/2010ICP Total  l\/ Beryllium  <1.0 
6/2/2010  ICP-MS  totCadmium  4.3 

6/2/2010ICP Total  l\,Chromium<5.0 
6/2/2010  ICP-MS  totCopper  64.2 

6/2/2010  ICP  Total  Mron  2050 

6/2/2010  ICP-MS  tot  Lead  6.8 

6/2/2010  ICP  Total  KNickel  4.2 

6/2/2010  ICP-MS  totSelenium  <1.0 
6/2/2010  ICP  Total  l\,Zinc  1190 
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